Las especies nuevas del género Lymaenon (Haliday) Walker 


(Mymaridae, Hymenoptera) ` 


Por ALEJANDRO. OGLOBLIN 


Lymaenon caudatus (A. Ogl.) n. comb. para Gonalocerus caudalus A. Ogl. 1935 Ọ solamente, 


El macho de esla especie descripto en 1935 (Rev. Soc. Ent. Arg. VI: 77-78) ha sido 
erróneamente asociado con la hembra y pertenece a una nueva especie cuya descripción será 
dada a conocer más adelante. En el mes de febrero del año en curso logré encontrar una 
pareja de L. caudatus a pocos kilómetros de la localidad típica en la selva ribereña del río 
Yabebirí. A continuación sigue la diagnosis del alótipo de esta rara especie. 

Macuo. — Longitud del cuerpo 1.32 mm. Parecido a la hembra por su coloración, con 
excepción de los fémures intermedios claros. 

Cabeza : muy transversa, más de dos veces lan ancha como larga en su norma dorsal, 151 
por 335. La línea interocelar un poco menos de uno y media tan larga como la ocelocular; 
el diámetro del ocelo anterior 29 micrones; quetolaxia del vértice 4 y 4 pelitos. 

Antena distintamente más larga que el cuerpo, 1.5 mm. Dimensiones de sus arlejos en 
micrones : 171 (36), 65 (32), 104 (29), 119 (29), 124 (29), 126 (29), 124 (29), 126 (29), 
124 (29), 119 (29), 119 (29), 112 (32), 115 (29). Largo de la radicula 45. 

Tórax : 450 por 317. Pronoto 137 por 313, un poco más largo que en la hembra, con 
las estrías laterales oblicuas algo más marcadas. Escudo del mesonoto 151 por 280, conside- 
vablemente más largo que el de la hembra, escudete 166 por 234, metanolo 180 por 234, 
algo más corto que el metanolo femenino (fig. 75). Propodeon 191 por 266, bastante más 
largo que el de la hembra, largo en el medio 94, su estructura similar al propodeon femenino. 

Ma anterior algo más estrecha que en la hembra, el indice L: A = 3.4 con el dibujo y 
pelosidad similares a los del ala femenina. La vena marginal + esligmática 284, se ensanch: 
en la base de la última, a continuación de la cual sigue una linea obscura, casi por la milad 


del tamaño de la misma. La pústala sensorial próxima se encuentra a la altura de la macro- 


1 Ver Rev, Sos. Ent. Argentina, lomo \. n? 2. págs. 230 a hy rado 


2 Revista pe La Sociepap ENTOMOLÓGICA ÅRGENTINA (1953) XVI 


queta distal, las cuatro sensorias distales, se aproximan al borde ventral de la vena. La hipo- 
queta (designación del H. Debauche 1948) a las tres cuarlas partes de la distancia entre las 
macroquetas. Nueve microquetas dispuestas en dos hileras (fig. 77): 

Abdomen: 743 por 248. Peciolo 52 por 68, con el borde oral ligero y el caudal pro- 
fundamente escotados, postero-lateral con dos distintos procesos articulares. La base del 
segundo lergilo esclerozada y obscura seguida por la parte distal membranosa y clara, 1 y 1 
seda lateralmente. Tercer tergito con una franja obscura transversa ensanchada y escotada en 
el medio, con 4 y 4 sedas laterales. Las franjas obscuras de los lergitos 4-6 cada una ensan- 
chada caudad, con similar quelotaxia. Séptimo tergito enteramente obscuro con 2 y 2 sedas 
laterales. Seis sedas finas al borde distal del último tergito, cada cercoide con cuatro pelitos 
muy largos. 

Genitales 266 de largo con los dos últimos esternilos transformados. Aedeagus 115 de 
largo, ligeramente encorvado ventrad, con el ápice puntiagudo. El esclerito en forma de U 
130 micrones de largo. El último esternito 79 de largo, profundamente escoltado caudad con 
dos procesos que limitan internamente el orificio genital, cada uno con una púslula sensorial 
y un diminuto pelo (fig. 76). Los paramera (internos) muy largos (90) se articulan en la 
base de los procesos del último esternito, distintamente estrechados en el medio, con los ápi- 
ses ensanchados y retorcidos lateroventrad, cada uno con dos diminutos pelitos externamente. 
Apodema impar 148 de largo, se dilata en el borde oral del orificio genital. El margen caudal 
del penúltimo esternilo angulosamenle escoltado. 

El macho del L. caudatas se distingue fácilmente del macho de L. nigrithorax errónea- 
mente atribuido a esta especie en 1935 por sus antenas, estrías del pronoto, forma del pecío- 
lo, la quetotaxia de los tergitos abdominales y especialmente por el aparato copulador. 


25. Lymaenon nigrithorax sp. n- 


= Gonalocerus caudalus A. Ogl, partim (el macho solamente). 
. 


Descripta sobre 10 99 y 7 FS recogidos en Loreto y Monte Carlo, Misiones, durante 
los meses de abril, junio, octubre y diciembre. 

Heusra. — Aróriro : Long. del cuerpo 0.932 mm (promedio de los y ejemplares con 
limites : 0.814 y 1.07 mm). 

Cuerpo de color pardo obscuro, las bandas transversales en los lergitos 2-6 del gásler y 
¿los manchas laterales en el séptimo, las venas alares de un pardo claro, igual que los últi- 
mos arlejos tarsales. Dos primeros arlejos de la antena, las extremidades, con excepción de 
todas las caderas, de las partes distales de los fémures posteriores y de las tibias caudales, de 
color amarillo de oro. (Las anotaciones sobre el color hechas sobre los ejemplares montados 
en Bálsamo de Canadá). 

La cabeza en la norma dorsal menos de dos veces tan ancha como larga, distintamente 
más ancha que el tórax, 180 por 302. Línea interocelar (19) un poco más que 1 1/2 veces 
tan larga como la ocelocular (11). Diámetro del ocelo anterior 29. Quelolaxia del vértice : 
dos pelos largos iulerocelares, dos preocelares y dos pústulas redondas entre los últimos y 
las trabéculas orbitales. Progenae no hinchadas ni separadas por suturas. 

Antena un poco más de dos veces tan larga como el tórax con relación 2.16 (el prome- 
dio con límites de 2 y 2.3). 

Las dimensiones de los arlejos de la antena: 173 (32), 64 (23), 50 (14), 58 (17), 54(18), 
55 (18), 61 (21). 57 (28), 57 (28), 54 (36), 182 (406), variando los artejos 7-9 en olros ejem- 
plares como sigue : 68 (20), 61 (30). 61 (34). 
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Escapo un poco más corto que la maza, ésta última un tanto más larga que los tres 
artejos precedentes reunidos (igual en otros ejemplares). Maza con siete, los arlejos séptimo 
al décimo con dos sensorias placodeas cada uno. Pelosidad densa y corta en la maza se vuelve 
tan larga como el tercio de la anchura en el décimo artejo y tan larga ó 1.5 veces de la anchu- 
ra en el artejo cuarto. 

Tórax : 367 por 203. 

Pronoto 101 por 263, el borde interno escotado frente al espiráculo, este último elíplico 
con el diámetro mayor de 11 micrones. Cuatro y cnalro pelitos de los cuales los lalerocau- 
dales son más largos. La superficie finamente celulada. 

Mesoscudo 115 por 238. Los nolaulices convergen desde 137 hasta 94. Bases de las 
sedas medianas en la mitad de la parte media del mesoscudo. 

Escudete 155 por 220 con dos pelitos diminutos en los ángulos lalterocaudales de su 
parte sensorial. Metanolo 101 por 1g4 con área rombiforme perfectamente formada. 

Propodeon 151 por 220, largo en el medio 6r, las carenas laterales obsoletas, dos cor- 
tas líneas elevadas, ligeramente divergentes orad, frente al borde caudal del propodeon. Espi- 
ráculos pequeños, redondos, 7 micro de diámetro, están situados distintamente orad del 
borde caudal del escudete. Bases de las sedas del propodeon al nivel de los ángulos laterales 
del melanoto. Una línea negra clevada parte desde el borde oral del propodeon frente a los 
mencionados ángulos del área rombiforme dirigiéndose oblicuamente hacia el espiráculo, 
estas líneas se ensanchan ligeramente distad encorvándose externamente y terminando antes 
de llegar a los bordes de los espiráculos. 

Tibias posteriores con carenas longitudinales en la cara interno-dorsal, un poco más 
largas que sus larsos (en relación 1.04) en L. caudalus considerablemente más largas (la 
relación 1.3). 

Ala anterior 1.09 por 0.319 mm. (El índice L: A = 3.5). La venación llega hasta 443 
desde la base, la vena subcostal 216, la marginal + estigmálico 219 (fig. 93). Base de la 
hipoqueta en el medio, la sensoria próxima se encuentra al nivel de la macroqueta distal, cl 
grupo distal consta de cuatro sensorias. El número de microquelas varía desde 2 a 10 en 
diferentes ejemplares. Una línea obscura a continuación de la vena esligmálica. La pelosidad 
discal empieza desde la base de la vena marginal, la línea anal se compone de unos 20-23 
pelitos. La parte más ancha del ala aproximadamente con unas 13-14 hileras de pelitos. La 
pestaña más larga de la franja marginal en la proximidad de la vena estigmática en el borde 
cefálico del ala es igual a las pestañas del borde distocaudal que son de unos go micrones, e. d. 
un poco más cortas que la tercera parle de la anchura mayor del ala. Ala ligera, pero dislin- 
tamente ahumada desde la base de la vena marginal con una angosta franja obscura y trans- 
versa al nivel de la vena estigmálica que se une en el borde caudal con una angosta franja 
obscura la cual sigue como una orla marginal. La base alar hialina con una débil estría sub- 
marginal en el borde caudal. 

Ala posterior 0.732 por 0.058 mm. La vena llega hasta 326 «desde la base. Un sólo 
pelito discal, sin contar las hileras completas de los pelitos submarginales. La pestaña más 
larga de la franja marginal 97 se encuentra en el borde caudal del ala. Ala hialina, ligera- 
mente orladá de pardo-amarillento. 

Abdomen : 396 por 205. 

Pecíolo 43 por 47 con los bordes laterales y el caudal ligeramente redondeados. 

Quetotaxia de los lergilos gástricos: 1-1, 8-8, 9-9, 8-8, €-S, 7-7, 5, cerdilas. Los 
cercoides con cuatro largas sedas cada uno, los cuales sobrepasan el ápice del oviscaplo. 

Ovipositor 342, a unos 32 micrones sobrepasa el ápice del abdomen. 

Macho descripto en el año 1935, erróneamente atribuido a L. caudatus. 
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26. Lymaenon perforator sp. n. 


Descripla sobre el único ejemplar recogido en la ribera del río Yabebirí distrito S. Igna- 
cio, Misiones en el mes de septiembre del r949 por V. K. Bardige de Ogloblin. 

Heubra. — Horórivo : Longitud del cuerpo 0.994 mm., envergadura 2.26 mm. 

Cuerpo de color pardo obscuro, casi negro, tórax sin dibujo claro. Los dos arlejos basa- 
les de la antena, los fémnres anteriores y el abdomen de un castaño claro. La radícula, los 
trocánteres, tibias y larsos de un amarillo claro, igual que el oviscapto. 

La cabeza muy achatada en sentido fronto- occipital, muy transversa en aspecto dorsal 
83 por 289, Ocelos grandes, el diámetro del anterior 34, la línea ocelocular más corta que la 
interocelar (28 : 32). 

Antena distintamente más corla que el cuerpo, 85o larga (fig. 88). Dimensiones de los 
artejos : 135 (41), 64(28), 41 (17), 44(17) 47(18), 47(18), 47 (18), 51 (20), 62 (24), 
62 (28), 187 (51). 

La radícula más larga que la tercera parle del escapo 51 (15), los artejos décimo y nove- 
no con dos, la maza con siete sensorias placoideas, la superficie externa de la maza con doble 
hilera de 27 sensorias tricoideas. Décimo artejo con una muesca pequeña en el borde interno- 
distal. 

Pronoto 136 por 252, con cualro y cuatro cerditas laterales, los espiráculos elípticos 

7 por ro micrones. Prosterno rombiforme, ligeramente lransverso, 34 por 41r, con una 
carena en su mitad caudal. 

Escudo del mesonoto 149 por 235 con el borde caudal ligeramente escoltado, los notau- 
lices convergen desde 134 hasta 85. Las bases de las sedas medianas un poco orad de la 
mitad del escudo. Tégula con dos carenas oblicuas de las cuales la externa lleva un corto 
pelito. 

¿scudete 180 por 164, las axilas con un corto pelilo en su borde externo-caudal. Meta- 
noto 98 por 177, el área mediana subtriangular con el borde caudal redondeado, 34 por 112. 

Propodeon 109 por 194, largo en el medio 20, el borde caudal escoltado en el medio, 
internamente toca el ápice del mesofragma. Espíráculos redondos, siete micrones del diáme- 
tro, situados orad del margen caudal del escudete. Las cerdilas 20 micrones de largo con 
sus bases situadas orad del borde posterior del metanoto. Apodema mediano del endosterno 
llega hasta el borde del prepectus. Ramas candales del endosterno fuertemente arqueadas, el 
espacio entre ellas forma un triángulo casi equilátero, las coxas intermedias aproximadas. 

El margen interno-distal de las libias anteriores con cinco fuertes dientecillos, tibias 
posteriores lisas. 

Ala anterior 1.06 por 0.282 mm (el índice L: A = 3.7), la venación llega hasta 377 
desde la base; vena subcostal 167, la marginal 152, estigmática 20, ensanchada distad con 
cuatro sensorias subiguales, la sensoria próxima al nivel de la macroqueta distal ; la base de 
la hipoqueta equidistante de las bases de las macroquetas. La única microquela aproximada 
a la base de la macroqueta distal (fig. 90). 

Un sólo pelito debajo de la vena marginal el resto de la base alar calvo, Sin tomar en 
cuenta la larga hilera anal compuesta de 24-25 pelitos. La pelosidad del disco alar empieza 
distad de la nerviación alar, disco con unas 25 hileras de pelitos aproximadamente en la parte 
más ancha del ala. La pestaña mayor de la franja marginal 70, casi igual a la cuarla parte de 
la anchura máxima del ala. 

Ala posterior 0.791 por 0.o31 mm. La vena termina a 283 desde la base del ala. Una 
corta hilera de cinco pelitos en la base del disco. La pestaña más larga de la franja marginal 91. 





A. OLoBLIx, Las especies nuevas del género Lymaenon (Haliday) Walker 5 


Alas hialinas con la orla marginal ligeramente amarillenta. 

Abdomen subsésil 580 por 149, primer lergilo muy transversal 7 por 61 micrones, par- 
cialmente escondido en la escotadura caudal del propodeon. Tergitos segundo al sexto con 
líneas negras elevadas, longitudinales el penúltimo tergito con numerosos (ca 25) dienteci- 
llos diminutos en su parte media. Sedas de los cercoides largas, 153. Ultimo tergito prolon- 
gado en un apéndice caudal. 

Oviscapto 1,277 mm de largo, a unos 0.678 mm sobrepasa el ápice del abdomen, con 
la base en la parte dorsal del segundo lergito, dirigiéndose orad y ventrad debajo del primer 
tergito. Primer esternilo con una pequeña saliencia dirigida orad, que llega hasta la mitad 
de las caderas intermedias (una transición al subgénero Gastrogonalocerus). 

La especie próxima a L. urocerus (A. Ogl.) y L. caudalus (A. Ogl.) distinguiéndose 
fácilmente por su largo oviscapto y por los caracteres de las antenas, alas, estructura del 
lórax y del abdomen. 


27. Lymaenon anomocerus (Crawf.) n. comb. 


= Gonatocerus anomocerus Crawl. 1913. Proc. U. S. N. M. 46: 350. 


La breve diagnosis de Crawford puede ser completada con la siguiente descripción 
basada sobre varios ejemplares de ambos sexos obtenidos de los desoves de una especie de 
Membracidae, no determinada aun, recogidos en las ramas finas de « laurel negro » (Nectan- 
dra sp.) en el mes de abril del 1937 en la selva de Loreto, Misiones. Estos ejemplares han 
sido comparados con los tipos de Crawford de la colección del Museo Nacional de Washing- 
ton guardados bajo el número 16043 Type Catalog. Eggs of Horiola arcuata, Verdant Vale, 
Trinidad, July 1912, W. F. Urich. En la misma colección, además de los tipos de Craw- 
ford, he podido examinar también varios ejemplares de la misma especie determinados por 
A. B. Gahan procedentes de Misiones que llevaban el rótulo: 578.25. S. A. Parlab. From 
Jassid eggs, Misiones, Arg. Dr. H. L. Parker. 

Los ejemplares de Loreto son algo más grandes que los típicos, procedentes de la isla 
Trinidad con estas medidas: la hembra 0.78 mm, el macho 0.798 mm, mientras que los 
ejemplares de Crawford tienen 0.65 mm la hembra y 0.6 mm el macho. La envergadura de 
los ejemplares de Misiones 1,76 mm. 

Cuerpo de color amarillo anaranjado, los ojos compuestos y trabéculas negras; una 
mancha interocelar, el declive occipital y el tercio oral del mesoscudo de un pardo claro, 
siendo del mismo color la mitad oral del pronoto, el metanoto, propodeon y los lergitos abdo- 
minales desde el cuarto hasta su ápice. Las venas de las alas y la antena, con excepción de 
dos artejos basales, de un pardo amarillento. Ocelos con el pigmento rojo. 

Cabeza transversa 147 por 249, la línea interocelar distintamente más larga que la oce- 
locular. Quetotaxia del vértice : cuatro y cuatro pelitos y dos pústulas redondas, los pelos 
interocelares considerablemente más largos que los otros. Diámetro del ocelo anterior 27 
micrones. Postgenae no hinchadas ni separadas por suturas. 

Antena 553 de largo. Dimensiones de sus arlejos : 102 (27), 48 (24), 24 (15), 15 (17), 
37 (20), 20 (20), 37 (20), 48 (24), 51 (27), 53 (28). 108 (41). 

Maza tan larga como dos y tercio de los artejos precedentes reunidos, un poco más larga 
que el escapo. Los artejos quinto y séptimo al décimo cada uno con dos, la maza con siele 
sensorias placoideas, las sensorias del quinto y del séptimo artejo se encorvan distalmente 
saliendo hacia el lado interno (fig. 79). La superficie ventral de la maza con doble hilera de 
corlas sensorias tricoides, cada hilera de aproximadamente unas 22 sensorias. La pelosidad 
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rala y corta. La superficie de la cabeza es lisa, exceplo en el vértice donde es finamente celulada. 

Tórax : 339 por 282. Pronoto dividido en el medio, 81 por 282, con espiráculos ovala- 
dos, posterolaterales. Escudo del mesonolo g1 por 268, los notaulices convergen desde 153 
hasta gr. Las bases de las sedas en la quinta parte caudal del mesoscudo. 

Escudete 153 por 197, parles externas de las axilas longiludinalmente estriadas, la parte 
posterior, igual que el mesoscudo finamente celulada. 

Metanoto 108 por 204 con área rombiforme bien distinta. 

Propodeon, 143 por 231, largo en el medio 48. Espiráculos grandes, elípticos 27 por 
10 (fig. 80). Una corta línea clevada sale del borde caudal del peritrema encorvándose inter- 
namente sin llegar al margen oral del propodeon. Bases de los pelitos un poco caudal del 
margen posterior del metanoto. Mesofragma casi toca el borde caudal del propodeon. Varias 
líneas finas empiezan en el mismo borde atravesando la parte media del propodeon como 
unas estrías paralelas. 

Tibias anteriores con ocho dientecillos en el borde interno. 

Ala anterior 0.91 por 0.323 mm. (El índice L: A = 2.8), la venación se termina a unos 
333 desde la base alar. La vena marginal bastante ancha con dos microquetas en la mitad 
distal. La macroqneta distal casi tan larga como la vena marginal, la sensoria proximal a la 
altura de la macroqueta distal. El grupo distal de sensorias compuesto de tres que locan los 
tres lados de la parte distal de la vena estigmática ; la hipoqueta equidistante de las macro- 
quetas (fig. 81). La pelosidad del disco empieza a unos 50 micrones distad del ápice de la 
vena estigmálica. Un grupo de 13-17 pelitos debajo de las venas marginal y estigmática. La 
hilera anal obsoleta. Cerca de 16 hileras de pelitos en la parte más ancha del ala. La pestaña 
más larga de la franja marginal 68 micrones. 

Ala posterior 0.707 por 0.068 mm. Las venas lerminan a 3og desde la base, la pelosi- 
dad del disco consiste de 7-13 diminutos pelitos debajo de la base de hámulos, sin contar 
las hileras submarginales; la pestaña mayor de la franja marginal 92 micrones. Alas hialinas. 

Abdomen : 432 por 240. Pecíolo transverso, 24 por 68, con los ángulos anteriores algo 
salientes. Las bases de las sedas de los tergitos medianos con cortas líneas elevadas, negras 
longitudinales. La pestaña más larga del cercoide 108 micrones. 

Oviscapto 187, no sobrepasa el ápice abdominal. 

Macno. — Longitud del cuerpo 0.789 mm. Cuerpo de color pardo claro. Partes lalera- 
les de la frente, el vérlice con excepción de la mancha interocelar y las líneas a lo largo de 
todas las suturas mesotorácicas de un amarillo claro, igual que las extremidades. En lo res- 
tante la coloración similar a la de la hembra. 

Antena tan larga como el cuerpo, las dimensiones de sus artejos en micrones: 78 (24), 
44 (24). 47 (20), 51 (20), 54 (20), 54 (20), 58 (24), 58 (25), 61 (24), 61 (24), 6r (27), 
61 (30), 64 (27). Tercer artejo con cuatro, cuarto con cinco, quinto al octavo con seis y 
noveno al treceavo con siete sensorias placoideas cada uno. 

Tórax y abdomen parecidos a los de la hembra, pero el pecíolo menos transverso : 20 
por 58. 

Aparato copulador (fig. 82), consiste de corto acdceagus, 27 de largo, algo ensanchado 
en la base y moderadamente encorvado ; apodema basal del aedeagus en forma de Y, 68 mi- 
crones de largo. El apodema esternal 85 micrones se vuelve paulatinamente más angosto con 
ápice cefálico redondeado. El último esternilo con dos procesos caudales, 34 micrones de 
largo, redondeados apicalmente con dos cortos pelitos cada uno. 

Esta especie se reconoce con facilidad por las peculiares antenas de la hembra, mientras 
que el macho presenta ciertos caracteres similares a los machos del subgénero Gastrogona- 


tocerus. 
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28. Lymaenon abbreviatus sp. n. 


Descripta sobre 28 29 y 6 g'g recogidos en las provincias de Salta, Carapari y Río de 
las Piedras, Jujuy, Caimancito, de Tucumán, Chuscha en Choromoro y San Pedro de 
Colalao, de Santiago del Estero, Termas del Río Hondo, de Buenos Aires en Tigre, en la 
gobernación de Misiones, Loreto y Nacanguazú, y también en Yacuiba en la República de 
Bolivia, durante los meses de febrero, marzo, abril (la mayoría), mayo, junio y octubre. 
En Misiones, Salta y en Santiago del Estero he recogido varios ejemplares sobre Baccharis 
sp. y es muy probable que la especie parasite los desoves de algunas de las varias especies de 
Cicadélidos que habitan ewla planta mencionada. 

Heusra. — Horórivo. Longitud del cuerpo 0.942 mm (el promedio de 24 ejemplares 
con extremos 0.755 y 1.227 mm). 

Cuerpo de color anaranjado amarillo. Ojos con pigmento negro al trasluz y azul en la 
luz reflejada. Ocelos con pigmento rojo. Las trabéculas, artejos 3-11 de la antena y las libias 
posteriores salvo la de la base y del ápice, negros, igual que las manchas de los órganos sub- 
alares. En algunos ejemplares el pedicelo y la mitad distal de los últimos tarsitos de un 
pardo claro. El tercio distal del ala anterior ligera, pero distintamente ahumado, una franja 
más obscura, aproximadamente tan ancha como 1/8 del largo alar atraviesa el ala empezando 
desde la parte basal de la vena estigmática. Venas amarillentas. 

Cabeza : transversa 177 por 330, la linca interocelar casi 1 1/2 veces lan larga como la 
ocelocular. Diámetro del ocelo anterior 25 micrones. Quelotaxia del vértice: 3 y 3 cerdilas 
y 2 pústulas circulares. Postgenae no hinchadas ni separadas por suturas. 

Antena más de dos veces lan larga como el tórax (índice 2.1 hasta 2.3). 

Dimensiones de los artejos: 173 (32), 64 (23), 50 (14), 58 (17), 54 (18), 55 (19), 68 
(21), 61 (28), 61 (28), 55 (36), 184 (48), variando el largo de los artejos séptimo al noveno 


en algunos ejemplares como : 61, 57, 57. 

Escapo un poco más corto que la maza, esta última sobrepasa (a veces subigual) a los 
tres artejos precedentes reunidos. Artejos séptimo al décimo con dos sensorias placoideas, 
cada uno, maza con siete. Pelosidad densa y corta en la maza se vuelve dos veces más corla 
que la anchura en el décimo artejo, mientras que en el cuarto artejo es 1 1/2 veces lan larga 
como su ancho. 

Tórax : 554 por 354. Pronoto 119 por 324, fina y oblicuamente celulado con espirácu- 
los elípticos, 10 micrones en el mayor diámetro, situados orad de los ángulos posterolalera- 
les del pronoto. 

Mesoscudo casi tres veces tan ancho como largo, los nolanlices convergen desde 173 
hasta 111, bases de las sedas en cl lercio oral de la parte mediana. Escudete 176 por 259, 
con dos diminutos pelitos en los ángulos laterales de la parte sensorial, las partes lalerales 
de las axilas con pelitos semejantes. Metanolo 128 por 280, con largo en el medio 29, el área 
rombiforme bien formada no ocupa todo el ancho de la parle mediana. 

Propodeon 216 por 313, largo en el medio 97, los espiráculos pequeños, circulares, 
11 micrones de diámetro, se encuentran al nivel del borde candal del escudete. El margen 
caudal del propodeon distintamente escotado frente a la articulación peciolar, dos carenas 
ligeramente divergentes y bifurcadas orad se inician del mismo margen, las carenas laterales 
distintas hasta el nivel de los espiráculos. Una línea engrosada y encorvada sale del borde 
oral del propodeon dirigiéndose hacia el espiráculo sin alcanzarlo. Los apodemas de la furca 
al nivel del margen caudal del metanoto. Las bases de las sedas a la altura de la bifurcación 
de las carenas medianas. 
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Ala anterior 1.239 por 380 (el índice L: A = 3.1), las venas llegan hasta 500 desde la 
base, vena subcostal 256, vena marginal + estigmática 241. Base de la hipoqueta en la mitad 
distal de la vena marginal. La sensoria próxima un tanto orad de la base de la macroqueta 
distal, el grupo distal de sensorias forma un arco de cuatro pústulas en la ensanchada parle 
distal de la vena estigmática. 

Cuatro microquetas. Pelosidad del disco empieza debajo de la vena estigmática, la hi- 
lera anal se compone de unas 14 cerditas. Los pelos discales ralos forman cerca de 14-15 
hileras en la parte más ancha del ala. La pestaña mayor de la franja marginal se encuentra 
en el margen caudal del ala y es de 61 micrones. 

Ala posterior 897 por 61, la vena llega hasta 377 desde la base, pelosidad del disco 
consiste en pocos pelitos de la superficie dorsal, sin contar las hileras submarginales com- 
pletas, la pestaña más larga de la franja marginal 115 micrones. 

Abdomen : 396 por 266. 

Pecíolo 65 por 54, ensanchado caudad con los bordes laterales redondeados. Primer 
tergito del gáster con 1 y 1, los restantes con 4 y 4 pelitos. Cada cercoide con cuatro finas y 
largas sedas. 

Ovipositor 324, a unos 18 micrones sobrepasa el ápice del abdomen. 

Macuo. — Aróriro : Longitud del cuerpo 0.gog mm. Parecido a la hembra por su co- 
loración y estructura. Antena distintamente más larga que el cuerpo, 1.227 mm. 

Dimensiones de los artejos en micrones : 72 (32), 43(36), go (61), 94 (43), 101 (43), 
g4 (43), 90 (47), 90 (40), 94 (43), go (40), 94 (40), 9o (43), 94 (32). 

Escapo corto sin radícula separada, pedicelo dos veces más corlo que el tercer arlejo 
que es el más ancho de todos. Los artejos del funículo cada uno con 8-11 sensorias placoideas 
(fig. 83). La pelosidad rala en la parte basal de la antena se vuelve más densa y corta distad. 

Cabeza : 151 por 288, tórax 385 por 245, mesoscudo 101 por 221, relativamente más 
largo que en la hembra ; escudete 190 por 256, también más largo que en el tórax femenino, 
propodeon 216 por 293, largo en el medio ror. 

Ala anterior 1.298 por o.fo1 (índice = 3.2), la línea anal compuesta de 16 pelitos, el 
dibujo pardo y la pelosidad del disco parecidos a los de la hembra. Abdomen 565 por 288, 
pecíolo 68 por 65, ensanchado caudad, con los bordes laterales redondeados. 

Aparato copulador 180 de largo, el último esternilo muy transverso, escotado apical- 
mente formando dos cortos procesos redondeados que llevan cuatro diminutos pelitos cada 
uno. Aedeagus 72 micrones de largo, ligeramente estrechado preapicalmente, puntiagudo. 
Apodema aedeagi en forma de U con las puntas ensanchadas orad, 118 de largo. El apodema 
eslternal, impar, 115 de largo, ligeramente ensanchado caudad, con el borde externo profun- 
damente escotado y con un dientecillo en el medio (fig. 87). 

Esta especie se distingue fácilmente por la coloración y estructura desus alas, por corto 
el escudo del mesonoto, así mismo como por la forma de la antena masculina y por el apa- 
rato copulador. 


EXPLICACIÓN DE LOS DIBUJOS 


Lymaenon caudatus (A. Ogl.) n. comb. : 74, Antena del macho; 75, Tórax del macho ; 76, Aparato copulador ; 
77, Vena marginal. — Lymaenon anomocerus (Crawf.) n. comb. : 78, Antena del macho; 79, Antena de 
la hembra; So, Tórax del macho; 81, Vena marginal; 82, Aparato copulador. — Lymaenon abbre- 
vialus A. Ogl. : 83, Antena del macho; 84, Antena de la hembra; 85, Tórax de la hembra ; 86, Vena 
marginal ; 87, Aparato copulador del macho. — Lymaenon perforator A. Ogl. : 88, Antena de la hembra ; 
89, Tórax de la hembra; go, Vena marginal. — Lymaenon nigrithorax A. Ogl. : 91, Antena de la hem- 


bra; 92, Tórax de la hembra; 93, Vena marginal. 





